FAHRRÄDER 


VALENCIA R8 HS 


Farbe grau-matt 


Spezifikationen 

Rahmen Aluminium 7005 Gabel SR Suntour CR-7V, einstellbar Schaltung Shimano Nexus 8-Gang Schalthebel Shimano Drehgriffschalter Kurbel/Kettengarnitur SR 
Suntour 38 Z. Kette KMC Bremsen Magura HS-11, hydraulische Felgenbremse Bremshebel Magura Bereifung Schwalbe CITIZEN 42-622 | 26“ 47-559, KevlarGuard, 
Pannenschutz Nabe VR Shimano Nabendynamo Nabe HR Shimano Nexus 8-Gang, mit Rücktrittbremse Speichen schwarz Lenker Metro Comfort, Aluminium Vorbau 


Aluminium, verstellbar Griffe Ergon GP1 Sattel Selle Royal Freeway (Herren), Freeway City (Damen) Sattelstütze Patent, gefedert, Aluminium Scheinwerfer AXA, Blueline 
30, 30 Lux LED Rücklicht AXA Blueline, mit Standlicht Gepäckträger I-Rack, Aluminium Schutzbleche SKS, Kunststoff Seitenständer Aluminium, Mittelbauständer, 


verstellbar 


TREKKING CITY CROSS HEAVY & CARRY FOLD & COMPACT YOUTH 


HÆRACLIL = 


Farbe dunkelrot-glänzend 


Artikel-Nummern 


Räder 
28 Zol 
28 Zo! 
28 Zo! 
28 Zo! 
26 Zo 
28 Zo! 
28 Zo 
28 Zo! 
26 Zo 
28 Zo! 
28 Zo 
28 Zo! 


Form 
Herren 
Herren 
Herren 
Herren 
Zentralrohr 
Zentralrohr 
Zentralrohr 
Zentralrohr 
Zentralrohr 
Zentralrohr 
Zentralrohr 
Zentralrohr 


Rahmenformen 


27 


Herren 
RHcm Farbe 
46 grau-mai 
51 grau-ma' 
56 grau-ma' 
60 grau-ma' 
43 grau-ma' 
46 grau-ma' 
51 grau-ma' 
56 grau-ma' 
43 dunkelro 
46 dunkelro 
51 dunkelro 
56 dunkelro 


A 


Zentralrohr 


FAFFFRFFRFR 


-glänzend 
-glänzend 
-glänzend 


-glänzend 


799,00 €* 


Artikel 
28212546 
28212551 
28212556 
28212560 
28213043 
28213546 
28213551 
28213556 
28214043 
28214546 
28214551 
28214556 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


